

PORTALOCK™ Base / Base PORTALOCK™ 



O Serrege et D6Uoaiue Rapides 

Appuyer lur le bouton et pousser lu 
monette jusqu'a la surface de travail. 
Inverser pour debloquer 

Prensa para Ajustar y Uberar Rapidamente 

Presione el baton y empuje la mani|a 
hasta alcanzar la superficie para 
trabaiar. Haga lo opuesto para liberar 



Ajmta la base a la superficie 

VsdeRsgbp 

Visse la bate 6 la surface 



0 Uberrjti6n del Aiuste por Rotaci6n 

Rotation de 360° con 16 
diferentes positions* 

D§blocage pour rotation 

Toume sur 360° avec 1 6 
positions de verrouillage 

O MoKidtSeguro 

Deslice la prensa de barra hasra la ranura 
de la base. Mueva la palanca para 
asegurar la prerua de barra a la base 

Uvier de blocage 

Faire coulisserTerau a barre dans la 
rainure de la base. Deplacer le levier 
pour verrouiller le dispositif dans la base 



Prensa de Barra para Usar con Una Mano / Etau a Barre Utilisable D'une Main | ohetoikh™ 

O Ubero ol Drntacto- ONETOUCH™ O *. 

Presioney mantenga la presi6n en el 
bot&n mientras desliza la prensa cuenta 
con una posici6n para liberar el 
disparador 

Deblotoge ONETOUCH™ 

Appuyer sur le bouton et le maintenir 
enfonce tout en faisant glisser avec 
gachette en position declenchee 



O Gatillo en la Manila 

Presione y Libers la Manija 
Para Agarrar 

Poignee de detente 

Serrer et reldcher la poignee pour 
pressor solidement un element 




^sAr£cadonesa^Wr^^ 





XT " Smooth Pod 



PORTALOCK™ Bo» One+Handed Bar Clamp 



Smooth Pads V-Groove Pads 
|ons pair) [one pair) 



PORTALOCK Base I 

O Rapid Clamp & Release 

Depress button and push 
knob up to work surface. 
Reverse to release 

O Adjustment Knob 

Tightens base to surface 



0 Rotation Release 

Rotates 360° with 
1 6 stopping positions 

© Locking Lever 

Slide bar clamp into 
base groove 



| Workholding Applications 



One-Handed Bar Clamp 



O Trigger Handle 

Squeeze and release 
handle to clamp 

O ONETOUCH™ Release 

Press and hold button 
while sliding with 
trigger in 
position 



Secure base to work surface. Insert bar 
clamp into base, making a quick clamping 
" e foi 




